JOZEF PIELECKI 


emer. c. k. olicyal fabryki cygar, 


przezywszy lat 61, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 5 Stycznia 1894 r. 


Stroskana żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które 


odbędzie się w Poniedziałek dnia 8-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Wtorek dnia 9-go b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele św. Norberta. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


